バンド 取り 付け 用 穴 


・ 防 雨 型 問 具 で す 。 湿気 の 多い 場所 に は 使用 し な いで くだ さい 。 

・6 0m/s 仕様 で す 。 (当社 が 指定 する 工事 仕様 に 基づき 設置 し た 場合 ) 
建物 の 尾上 、 山 先 、 橋 架 等 の 風速 が 5 0m/s を 超え る 場所 で は 
使用 し な いで 下さ い 。 落下 の 原因 と な り ま す 。 

・ 強 度 が 充分 に ある 所 に 確実 に 取付 け て くだ さい 。 

合板 や ヤ ベ ニヤ 等 の 軟らか い 木 材 に 取付 な いで くだ さい 。 

取付 に 不備 が あり ます と 問 具 落下 の 原因 と な り ま す 。 

・ 点 灯 時 の 気温 が 4 0 て 以上 で の 使用 は 避け て くだ さい 。 

・ 取 付 は 付属 の 取付 アン グル 及び ネジ を 使用 くだ さい 。 

・ 取 付 パ ンド は 取付 ける ポー ル や 電柱 の 太 さ に あっ た も の を 使用 

し て 下さ い 。 

合っ て いな い 取 付 ペ ンド を 使用 する と 落下 の 原因 と な り ま す 。 ボル ト 取 り 付 け 穴 ピッ チ 58 
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軽微 な 仕様 は 、 予 告 な く 変 更 す る 場合 が あり ます 。 


